

















Canaleta exclusiva para ônibus 
Rodovia BR-316 (L =10./50m 
Planta (3/4) 











Canaleta exclusiva para ônibus 
Rodovia BR-316 
Planta (3/4) 








( JICA) 








ESCALA: 1/10.000 








